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LUDWIK GORZKOWSKI 


przeżywszy lat 44, po krótkićj a dolegliwćj chorobie, rozstał się z tym Światem 
dnia 13 Grudnia 1855 r., opatrzony Najświętszemi Sakramentami, 


Pozostała żona wraz z synem i krewni, zapraszają Przyjaciół na wyprowadzenie zwłok w dniu 


16 Grudnia o godzinie 3ciéj po południu na Cmentarz, a dnia 17go Grudnia o godzinie 10téj 


na NasoZENstwo do kościoła CO. Reformatów. 


w Drukarni „Czasuć 1855 r. 


